ZYGMUNT FILIPKIEWICZ 


Obywatel miasta Krakowa, 


urodzony w roku 1865, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony 
SS. Sakramentami, zmarł dnia 5 Czerwca 1898 r. 


W ciężkim smutku pogrążeni rodzice i rodzeństwo Zmarłego, zapraszają na obrzęd pogrzebowy, 


który się odbędzie z domu L. 7 przy ul. Szczepańskiej we Wtorek dnia 7 Czerwca b. r. o godz. 5 
po południu wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem będzie we Środę dnia 8 Czerwca b. r. o godz. 9 rano w Kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


